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Anuncio - lunes 26 de octubre de 2026



Bases y convocatoria para 1 plaza de oficial
primera con especialidad vacante en la plantilla de personal
laboral del Ayuntamiento de Sallent de Gállego

Bases y convocatoria para cubrir una plaza de
Oficial Primera con especialidad en electricidad, mediante el
sistema de concurso- oposición libre, vacante en la plantilla de
personal laboral del Ayuntamiento de Sallent de Gállego.



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-210f531c.pdf



Anexos



	https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Documentos-de-los-Anuncios/1c38488e-f63a-11ed-baa6-d1f760dc84bb/31f75263-ce0b-11f1-b06d-00163e2193df/BASES-CONCURSO-OPOSICION-1-PLAZA-OFICIAL-PRIMERA-CON-ESPECIALIDAD-EN-ELECTRICIDAD.pdf
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